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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 



ΑΘΗΝΑ 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

81 



ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 765 

Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών 

πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητών γαιών, τωνφορτω- 

τών και των φορτωτών - εκσκαφέων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 Εφαρμογή του Κοι¬ 
νοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 Συμμετοχή της Ελλάδας 
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άν- 
θρακος και Χάλυβος και του οργανισμού Εφοδιασμού ΕίΙΚΑΤΟΜ 
(ΦΕΚ 70/Α/24.5.85) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 τού Ν. 
1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κι άλλες 
διατάξεις» (Α’ 101) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκ- 
συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α'. .101). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όρ¬ 

γανα (ΦΕΚ 137/Α) και τις διατάξεις του Π.Δ. 180/90 (ΦΕΚ 64/Α/ 
11.4.90) Διορισμός Υπουργών. Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουρ¬ 
γών. ,/ ■ . 

3. Τις διατάξεις του Ν. 372/87 «Περί συστάσεως και λειτουργίας 
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) (ΦΕΚ 166/Α/30.6.76) 
και του άρθρου 22 του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ 14/16.2.87). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 (παρ. 2) 28, 29 και 30 του Ν. 
1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160Α/86). 

5. Την αριθ. 1250/15 Ιανουάριου 1991 απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού «Συμπλήρωση της Υ 1201/5.10.90 απόφασης του-Πρωθυπουρ- 
γού» (ΦΕΚ 10 Β). 

6. Το Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμμα-, 
τείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
396/89 (ΦΕΚ 172/89). 

7. Την υ/ αριθ. Υ 1074/14.5.90 (ΦΕΚ 325/Β/15.5.90) από¬ 
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΒΕΤ «Ανάθεση αρμοδιοτή¬ 
των στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Βασί¬ 
λειο Μαντζώρη». 

8. Τις οδηγίες 86/662/ΕΟΚ και 89/514/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 
22.12.1986 και 2.8.1989 αντίστοιχα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
αποφασίζουμε: ' 

Άρθρο I 
Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 14 (παρ. 2) του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) και συγ¬ 


χρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 86/662/ΕΟΚ 
«για τον περιορισμό του θορύβου τών υδραυλικών πτύων, των πτύων με 
καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών - 
εκσκαφέων» του Συμβουλίου της 22.12.1986 των Ευρ. Κοινοτήτων 
και 89/514/ΕΟΚ «για την προσαρμογή την τεχνική πρόοδο της οδη¬ 
γίας 86/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό του θο¬ 
ρύβου των εκσκαφέων με υδραυλικώς κινούμενο πτύο και των αντιστοί¬ 
χων με πτύο κινούμενο με συρματόσχοινα, των προωθητών γαιών, των 
φορτωτών και των εκσκαφέων — φορτωτών» του Συμβουλίου της 
2.8.1989 των Ευρ. Κοινοτήτων που έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων (ΕΕΕ 384/31.12.86) και (ΕΕΕ 
253/30.8.89) αντίστοιχα, ώστε να περιορίζονται αποτελεσματικά οι 
δυσμενείς επιπτώσεις του θορύβου που προέρχεται από τα παραπάνω 
μηχανήματα, στο περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την υγεία του αν¬ 
θρώπου. _ ’ - ;ι 

Άρθρο 2 . .. 

Έννοια όρων 

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης με τους όρους: 

1. Υδραυλικό πτύο και πτύο με καλώδια νοείται μηχάνημα που απο- 
τελείται από αυτοπροωθούμενη φέρουσά κατασκευή και από ανώτερη 
κατασκευή που μπορεί να περιστρέφεται πλέον των 360°. Με το μηχά¬ 
νημα αυτό είναι δυνατή η εκσκαφή, ή ανύψωση ή μετακίνηση και η εκ- 
φόρτωση υλικών με κίνηση του βέλους, του βραχίονα και του κάδου 
(πτύο εργαζόμενο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω) ή με κίνηση του κά¬ 
δου μέσω συστήματος βαρούλκου (συρόμενος κάδος, κάδος - αρπάγη). 

2. Προωθητής γαιών νοείται μηχάνημα αυτοπροωθούμενο, ελαστι- 
κοφόρο ή ερπυστριοφόρο, εφοδιασμένο εμπρός με λεπίδα· χρησιμοποιεί¬ 
ται κυρίως για τη μετατόπιση ή για την κατανομή υλικών. 

3. Φορτωτής νοείται μηχάνημα αυτοπροωθούμενο, ελαστικοφόρο ή 
ερπυστριοφόρο, εφοδιασμένο εμπρός με κάδο. Το μηχάνημα αυτό φορ¬ 
τώνει, ανυψώνει, μεταφέρει και εκφορτώνει υλικά με κίνηση του κάδου 
και του ίδιου του μηχανήματος. 

. 4. Φορτωτής - εκσκαφέας νοείται μηχάνημα αυτοπροωθούμενο, 
ελαστικοφόρο ή ερπυστριοφόρο, σχεδιασμένο να δέχεται εκ κατασκευής 
κάδο φορτωτού εμπρός και βραχίονα πτύου πίσω. Ο κάδος του φορτω- 
τού επιτρέπει τη φόρτωση, την ανύψωση, τη μεταφορά και τήν εκφόρ- 
τωση υλικών με κίνηση του κάδου και του ίδιου του μηχανήματος. Το 
πτύο επιτρέπει τήν εκσκαφή, την ανύψωση και την εκφόρτωση των υλι¬ 
κών με κίνηση του βέλους, του βραχίονα και του κάδου. 

Άρθρο 3 
Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα υδραυλικά πτύα, στα πτύα με 
καλώδια, στους προωθητές γαιών, στους φορτωτές και στους φορτωτές 
εκσκαφείς που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών σε εργοτά¬ 
ξια έργων πολιτικού μηχανικού και σε εργοτάξια οικοδομών και τα 
οποία στο εξής θα αποκαλούνται «χωματουργικά μηχανήματα». 
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Άρθρο 4 
Προϋποθέσεις 

Τα χωματουργικά μηχανήματα διατίθενται στην αγορά μόνον εφ’ 
όσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΟΚ, που χορη¬ 
γείται με τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης με τις 
εξής προϋποθέσεις: 

α) Για τη χρονική περίοδο μέχρι 22.12.1992, όταν η στάθμη της 
ηχητικής ισχύος του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπουν στο περιβάλ¬ 
λον, μετρούμενη υπό τις συνθήκες λειτουργίας εν στάσει που προβλέπο- 
νται στο παράρτημα I της απόφασης αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ 
570/Β/9.9.1986) όπως συμπληρώνεται από το παράρτημα I αυτής 
της απόφασης, δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη που ορίζεται, 
ανάλογα με την καθαρή εγκατεστημένη ισχύ κάθε τύπου χωματουργι- 
κού μηχανήματος, στον ακόλουθο πίνακα: 


Καθαρή εγκατεστημένη ισχύς 
σε ΚΨ 

Επιτρεπόμενη , στάθμη ακου¬ 
στικής ισχύος σε 

8Β(Α)/1 ρνν 

<70 

106 

>70 <160 

108 

>160 <350 


- μηχανικά πτύα και πτύα με 


καλώδια 

112 

- άλλα χωματουργικά μηχανή- 


ματα 

113 

>350 

118 


β) Μετά τη λήξη της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου, όταν η 
στάθμη ηχητικής ισχύος του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπεται στο 
περιβάλλον μετρούμενη υπό τις συνθήκες πραγματικής δυναμικής λει¬ 
τουργίας που προβλέπονται στο παράρτημα I της απόφασης αριθ. οικ. 
56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986), όπως συμπληρώνονται από 
το παράρτημα II αυτής της απόφασης, δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη 
στάθμη, που θα ορίζεται με μεταγενέστερες κανονιστικές διατάξεις. 

Άρθρο 5 

Διαδικασία πιστοποίησης εξέτασης τύπου ΕΟΚ 

1. Η πιστοποίηση εξέτασης τύπου ΕΟΚ για κάθε τύπο χωματουργι- 
κού μηχανήματος χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προδια¬ 
γραφές που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, από τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμό¬ 
διας Δ/νσης του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. 

2. Κάθε αίτηση πιστοποίησης εξέτασης τύπου ΕΟΚ για έναν τύπο 
χωματουργικού μηχανήματος, για την επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής 
εκπομπής συνοδεύεται από δελτίο πληροφοριών υπόδειγμα του οποίου 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα [V της παρούσας απόφασης. 

3. Για κάθε πιστοποιούμενο τύπο ο ΕΛΟΤ συμπληρώνει όλες τις θέ¬ 
σεις της πιστοποίησης τύπου ΕΟΚ υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνε¬ 
ται στο παράρτημα V της παρούσας απόφασης. 

4. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης εξέτασης του τύπου ΕΟΚ δεν 
δύναται να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο των έξη ετών. 

Σε περίπτωση που η πιστοποίηση χορηγείται σύμφωνα με .τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 4 (περιπτ. α), παύει αυτή να ισχύει μετά την παρέλευση 
της 22 Δεκεμβρίου 1993. Οι όροι ανανέωσης των πιστοποιήσεων που 
έχουν χορηγηθεί θα καθορίζονται με μεταγενέστερες κανονιστικές δια¬ 
τάξεις. 

5. Για κάθε χωματουργικό μηχάνημα που έχει κατασκευασθεί σύμ¬ 
φωνα με τον τύπο που πιστοποιείται από την εξέταση τύπου ΕΟΚ, ο κα¬ 
τασκευαστής συμπληρώνει πιστοποιητικό συμφωνίας υπόδειγμα του 
οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI της παρούσας απόφασης. 


Στο πιστοποιητικό αυτό, ο κατασκευαστής αναγράφει με σαφήνεια την 
καθαρή εγκατεστημένη ισχύ και την αντίστοιχη ταχύτητα περιστροφής 
του κινητήρα. 

Άρθρο 6 

Επισημάνσεις για τη διάθεση χωματουργικών μηχανημάτων 

Σε κάθε χωματουργικό μηχάνημα που έχει κατασκευασθεί σύμφωνα 
με τον τύπο που έχει πιστοποιηθεί με εξέταση τύπου ΕΟΚ, πρέπει να 
υπάρχουν προς ενημέρωση κατά τρόπο εμφανή και διαρκή οι ακόλουθες 
ενδείξεις: 

- της στάθμης ηχητικής ισχύος σε ι)Β(Λ) ως προς 1 ρΨ, 

- της στάθμης ηχητικής ισχύος σε 8Β(Α) ως προς 20 μΡυ, στη θέση 
του οδηγού, τις οποίες εγγυάται ο κατασκευαστής και οι οποίες προσ¬ 
διορίζονται από τις συνθήκες που προβλέπονται στο παράρτημα I της 
απόφασης αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986) όπως 
συμπληρώνεται από τα παραρτήματα I, II και III της παρούσας απόφα¬ 
σης. 

Η ένδειξη θα συνοδεύεται από το σύμβολο «ε» όπως υποδεικνύεται 
στο παράρτημα VII της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 7 
Περιορισμοί. 

1. Χωματουργικά μηχανήματα που ορίζονται στο άρθρο 2 της πα¬ 
ρούσας απόφασης απαγορεύεται να εισάγονται, να κατασκευάζονται και 
να διατίθενται στο εμπόριο, εφόσον δεν τηρούν τις διατάξεις που προβλέ- 
πονται στην παρούσα απόφαση. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, μπορεί να λαμβάνει μέτρα 
για τον περιορισμό της χρήσης των χωματουργικών μηχανημάτων σε 
περιοχές που κρίνει ότι έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας από το θό¬ 
ρυβο. 

Άρθρο 8 

Έλεγχοι. 

Ο έλεγχος της πιστότητας των παραγόμενων μηχανημάτων προς 
τον εξεταζόμενο τύπο, ο οποίος προβλέπεται στην απόφαη υπ’ αριθ. 
69001/1921 (ΦΕΚ 571/Β/88) πραγματοποιείται από την αρμόδια 
Δ/νση του ΥΒΕΤ (4η Κλασική Δ/νση Βιομηχ. Πολιτικής) σύμφωνα με 
τις τεχνικές διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτημα VIII της πα¬ 
ρούσα απόφασης. Έλεγχοι διενεργούνται και από την αρμόδια Δ/νση 
του ΥΠΕΧΩΔΕ στους χώρους λειτουργίας των χωματουργικών μηχα¬ 
νημάτων. 

Άρθρο 9 

Κυρώσεις. 

Σε οποιόνδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των διατάξεων της πα¬ 
ρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας όπως κυρώ¬ 
σεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86. Ειδικότερα για την 
επιβολή κυρώσεων στις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
1515/85 (ΦΕΚ 18Α/85) και του άρθρου 13 του Ν. 1561/85 (ΦΕΚ 
148/Α/85) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 
31 παρ. 6 και 7 αντίστοιχα του Ν. 1650/86. 

Άρθρο 10 ν 
Παραρτήματα 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης τα συνημμένα παραρτήματα I, II, III, IV, V, VI, VII και 
VIII. 

, ’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΤΥΑ, ΑΠΟ ΠΤΥΑ 
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ, ΑΠΟ ΦΟΡΤΩΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται στα υδραυλικά πτύα, στα πτύα με 
καλώδια, στους προωθητές γαιών, στους φορτωτές και στους φορτωτές 

- εκσκαφείς που αποκαλούνται παρακάτω χωματουργικά μηχανή¬ 
ματα. Σ’ αυτήν καθορίζονται οι διαδικασίες δοκιμών για τον προσδιορι- 
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ομό της στάθμης ηχητικής ισχύος αυτών των χωματουργικών μηχανη¬ 
μάτων για την εξέταση τύπου ΕΟΚ και τον έλεγο πιστότητας. 

Οι τεχνικές αυτές διαδικασίες είναι σύμφωνες με τις'προδιαγραφές 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα . I της Απόφασης αριθ. οικ. 
56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86). Οι διατάξεις εκείνου του παραρ¬ 
τήματος εφαρμόζονται στα χωματουργικά μηχανήματα με τις ακόλου¬ 
θες προσθήκες: 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

4.1. Ακουστικό κριτήριο για το περιβάλλον 

Το ακουστικό κριτήριο ενός χωματουργικού μηχανήματος για το πε¬ 
ριβάλλον εκφράζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος . 

6.2. Λειτουργία κατά τις μετρήσεις. 

Οι μετρήσεις θορύβου πραγματοποιούνται με το χωματουργικό μη¬ 
χάνημα εν στάσει και με τον κινητήρα αποσυμπλεγμένο. 

Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων αυτών ο κινητήρας του μη¬ 
χανήματος όπως και το υδραυλικό σύστημα με το οποίο ενδεχομένως 
είναι εφοδιασμένο, πρέπει να έλθουν σε θερμοκρασία λειτουργίας σύμ¬ 
φωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει επίσης να τηρούνται οι 
απαιτήσεις ασφαλείας. 

6.2.1. Η δοκιμή πραγματοποιείται με το χωματουργικό μηχάνημα 
εν στάσει, χωρίς να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις εργασίας ή μετακίνη¬ 
σης. Για τη δοκιμή αυτή ο κινητήρας είναι αποσυμπλεγμένος και γυρίζει 
με ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστοον ίση με αυτή που αντιστοιχεί 
στην καθαρή ισχύ όπως αυτή ορίζεται και υπολογίζεται στο παράρτημα 
I της οδηγίας του ΣΥμβουλίου 80/1269/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 
1980. 

Η ταχύτητα περιστροφής και η αντίστοιχη καθαρή ισχύς ανακοινώ¬ 
νονται από τον κατασκευαστή του χωματουργικού μηχανήματος και 
αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης του χωματουργικού μηχανήματος 
καθώς επίσης και στο πιστοποιητικό πιστότητας που παραδίδεται στον 
αγοραστή. 

Αν το χωματουργικό μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με πολλούς κινη¬ 
τήρες, οι κινητήρες αυτού πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά τη 
δοκιμή, εφόσον βέβαια η ταυτόχρονη αυτή λειτουργία περιλαμβάνεται 
στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας του χωματουργικού μηχανήμα¬ 
τος. , 

Αν ο κινητήρας του χωματουργικού μηχανήματος είναι εφοδιασμέ¬ 
νος με ανεμιστήρα, κατά τις δοκιμές ο ανεμιστήρας αυτός πρέπει να λει¬ 
τουργεί. Αν ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργήσει με διάφορες ταχύτη¬ 
τες περιστροφής, οι δοκιμές πραγματοποιούνται με τη μέγιστη ταχύ¬ 
τητα περιστροφής. 

Η ρύθμιση των ονομαστικών στροφών του κινητήρα εκτελείται από 
τον κατασκευαστή. Η διάταξη εργασίας (κάδος ή λεπίδα φορτηγού ή 
προωθητού γαιών) τίθεται σε ύψος 300 = 50ηιιι> από το έδαφος. 

Για τα πτύα και γις τους φορτωτές - εκσκαφείς η διάταξη εργασίας 
είναι συνεπτυγμένη.· 

6.2.2. Δοκιμές υπό φορτίο. 

Δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.3. Θέση μέτρησης 

Η θέση μέτρηαης_ πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια και να καλύ¬ 
πτεται, όπως και οι θέσεις των μικροφώνων, από σκυρόδεμα ή από μη 
πορώδη ασφαλτοτάπητα. * 

6.4. Επιφάνεια μέτρησης, απόσταση μέτρησης, θέση κάι αριθμός 
των σημείων μέτρηφης. 

6.4.1. Επιφάνεια μέτρησης, απόσταση μέτρησης 

ι Η επιφάνεια μέτρησης που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή είναι ένα. 
ημισφαίριο. 

Η ακτίνα του ημισφαιρίου, προσδιορίζεται από το μήκος θέσης (βλέπε 
σχήμα 1). ... ' 

Η ακτίνα έχει μήκος: 

- 4 μέτρων, όταν το μήκος βάσης του χωματουργικού μηχανήματος 
είναι ίσιο ή μικρότερο από 1,5 μέτρα. 

- 10 μέτρων, όταν το μήκος βάσης του μηχανήματος είναι μεγαλύ¬ 
τερο από 1,5 μέτρα αλλά ίσο ή μικρότερο από 4 μέτρα. 

- 16 μέτρων, όταν το μήκος βάσης του μηχανήματος υπερβαίνει τα 

4 μέτρα. ·■ 

6.4.2. Θέση και αριθμός των σημείων μέτρησης 

6.4.2.1. Γενικοί κανόνες 

Για τις δοκιμές θα χρησιμοποιούνται έξι σημεία μέτρήσης, δηλαδή τα 


σημεία 2, 4, 6, 8, 10 και 12, διατεταγμένα σύμφωνα με αυτά που κα¬ 
θορίζονται στο σημείο 6.4.2.2 του προσαρτήματος I της Απόφασης 
αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/99/1986). 

Για τις δοκιμές του χωματουργικού μηχανήματος το γεωμετρικό κέ- 
ντρο του βασικού μηχανήματος τοποθετείται επί της κατακορύφου του 
κέντρου του ημισφαιρίου με το εμπρός μέρος του προς το σημείο μέτρη¬ 
σης αριθ. 1. 

7.1.1. Μέτρηση των ξένων θορύβων 

Μόνο ο θόρυβος βάθους λαμβάνετια υπόψη για τις διορθώσεις. 

7.1.5. Πασουσία εμποδίων 

Οπτικός έλεγχός σε κυκλική ζώνη ομόκεντρη με το ημισφαίριο μέ¬ 
τρησης αλλά με τριπλάσια ακτίνα είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί η 
τήρηση των διατάξεων του σημείου 6.3. τρίτο εδάφιο του παραρτήμα¬ 
τος 1 της Απόφασης αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/ 
9.9.1986). 

7.2. Εάν οι στάθμες ηχητικής πίεσης στα σημεία μέτρησης προσδιο¬ 
ρίζονται από τις τιμές των ενδείξεων ηχομέτρου, ο ελάχιστος αριθμός 
των ενδείξεων αυτών είναι πέντε και οι αναγνώστες γίνονται σε κανο¬ 
νικά διαστήματα. 

8.5. Υπολογισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος· 

Ο διορθωτικός συντελεστής Κ2 είναι μηδέν. ^ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ’ . 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 
ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ 
ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΣ 
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΟ. 

ΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΜΕ ΠΤΥΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕ 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, ΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ, 

ΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η παρούσα μέθοδος μέτρησης εφαρμόζεται στους εκσκαφείς με 
υδραυλικώς κινούμενο πτύο, στους εκσκαφείς με πτύο κινούμενο με συρ¬ 
ματόσχοινα, στους προωθητές γαιών, στους φορτωτές και στους εκσκα¬ 
φείς - φορτωτές, αποκαλούμενους εφεξής «χωματουργικά μηχανή¬ 
ματα». Σ’ αυτήν καθορίζονται οι διαδικασίες δοκιμών, ακολουθώντας 
συμβατικούς τρόπους εργασίας, με τις οποίες προσδιορίζεται η στάθμη 
ηχητικής ισχύος αυτών των χωματουργικών μηχανημάτων για την 
εξέταση ΕΟΚ του τύπου και για τον έλεγχο πιστοτότητάς τους. 

Οι τεχνικές αυτές διαδικασίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Απόφασης αριθ. οικ. 
56206/1613(ΦΕΚ 570/Β'/9.9.86) και οι διατάξεις του εν λόγω πα¬ 
ραρτήματος εφαρμόζονται στα χωματουργικά μηχανήματα με τις ακό¬ 
λουθες προσθήκες: 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

4.1. Ακουστικό κριτήριο για το περιβάλλον 

6.2. Λειτουργία κατά τις μετρήσεις 

Οι μετρήσεις της ηχητικής εκπομπής πραγματοποιούνται με το χω¬ 
ματουργικό μηχάνημα εν λειτουργία· σύμφωνα με ένα συμβατικό τρόπο 
εργασίας που ανταποκρίνεται σε κάθε τύπο μηχανήματος όπως ορίζεται 
στο σημείο 6.2.2. 

6.2:1. Δοκιμή της ηχητικής πηγής εν κενώ 

Δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6 . 2 . 2 . Δοκιμή υπό φορτίο ■ * 

Οι συμβατικοί τρόποι εργασίας που ανταποκρίνονται σε κάθε μηχά¬ 
νημα περιγράφονται κατωτέρω. 

Στη διάρκεια της δοκιμής ακολουθούνται όλοι οι ενδέικνυόμενοι κα¬ 
νόνες ασφάλειας και οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την οδή¬ 
γηση του μηχανήματος. 

Κατά τη δοκιμή δεν πρέπει να ενεργοποιείται κανένα σύστημα σή¬ 
μανσης όπως η " σειρήνα ή ο συναγερμός οπισθοπορείας. 

6.2.2.1. Εκσκαφέας με υδραυλικώς κινούμενο πτύο ή με πτύο κινού¬ 
μενο με συρματόσχοινα. 

Ο εκσκαφέας οφείλει να φέρει εξάρτηση επινοημένη από την κατα¬ 
σκευαστή, όπως εξάρτηση ανάσπασης, εξάρτηση φόρτωσης, εξάρτηση 
αχιβάδας ή αυρομένου κάδου. Προθερμάνετε τον κινητήρα και τα 
υδραυλικά συστήματα στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας για την υφι¬ 
στάμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Θέσατε το χειριστήριο του επιτα¬ 
χυντή στη θέση μεγίστου (εν κενώ). Όλες οι κινήσεις οφείλουν να πραγ- 
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ματοποιούνται στη μέγιστη ταχύτητα, χωρίς όμως να ενεργοποιούνται 
οι βαλβίδες ασφάλειας και χωρίς πρόσκρουση στο τέλος της διαδρομής. 

0 άξονας περιστροφής του άνω μέρους του εκσκαφέα πρέπει να διέρ¬ 
χεται από το κέντρο 0 του ημισφαιρίου (βλέπε εικόνα 5). Ο διαμήκης 
άξονας του μηχανήματος συμπίπτει με τον άξονα X και η μηχανή είναι 
στραμμένη προς το σημείο Β. 

Ο δυναμικός κύκλος, χωρίς μεταφορά υλικού, συνίσταται σε τρεις κι¬ 
νήσεις περιστροφής κατά ορθή γωνία από τον άξονα X προς τον άξονα Υ 
με επιστροφή στον άξονα X. Στη διάρκεια κάθε περιστροφής, το εμπρό¬ 
σθιο άκρο της εξάρτησης ενεργοποιείται σύμφωνα με την περιγραφό- 
μενη στα κατωτέρω σημεία Α. Β. Γ. ή Δ. αλληλουχία. 

Α. Εξάρτηση ανάσπασης 

Ο δυναμικός κύκλος αποσκοπεί στην προσομοίωση της ανόρυξης 
χάνδακος και της ρίψης των προϊόντων εκσκαφής παραπλεύρως του 
χάνδακος. Στην αρχή του κύκλου, διατάξατε τον βραχίονα και τον ιαο- 
ζυγιατή κατά τρόπο ώστε η εξάρτηση να βρίσκεται στο 75% του μεγί¬ 
στου εκπετάσματός της και σε απόσταση 0,5 μέτρα πάνω από το έδα¬ 
φος. Τοποθετείστε τη λεπίδα προσβολής της εξάρτησης στην πρόσω 
θέση της με γωνία 60 ° σε σχέση με την επιφάνεια του τόπου δοκιμών. 

Ανυψώστε πρώτο τον βραχίονα και συγχρόνως τραβήξτε πίσω τον 
ισοζυγιστή προκειμένου να διατηρήσετε την εξάρτηση σε ύψος 0,5 μέτρα 
πάνω από τον τόπο δοκιμών στη διάρκεια του μισού της εναπομένουσας 
διαδρομής του βραχίονα και του ισοζυγιστή. Έπειτα αναπετάσετε ή 
αναδιπλώστε την εξάρτηση. Σηκώστε την εξάσκηση ανυψώνοντας τον 
βραχίονα και συνεχίστε να μαζεύετε τον ισοζυγιστή για να προσομοιώ¬ 
σετε την κίνηση απομάκρυνσης που αρκεί για να περάσει το πτύο το χεί¬ 
λος του χάνδακα (ποσοστό 30% του μέγιστου ύψους ανάψυσης της 
εξάρτησης). Πραγματοποιείστε περιστροφή κατά 90° προς τα αριστερά 
του οδηγού. Ανυψώστε τον βραχίονα στη διάρκεια της περιστροφής και 
αναπετάσετε τον ισοζυγιστή μέχρι το σημείο όπου η εξάρτηση θα φθάσει 
ποσοστό 60% του μεγίστου ύψους ανύψωσης του βραχίονα. 

Αναπετάσετε τώρα τον ισοζυγιστή μέχρι ποσοστό 75% του μέγιστου 
ανοίγματος. Ξεδιπλώστε ή αναπετάσετε την εξάρτηση ανάσπασης για 
να φέρετε τη λεπίδα προσβολής σε κατακόρυφη θέση. Πραγματοποιεί¬ 
στε αιώρηση της εξάρτησης ανάσπασης προς την αντίθετη κατεύθυνση 
μέχρι την αρχική θέση, με τον βραχίονα χαμηλωμένο και την εξάρτηση 
ανάσπασης αναδιπλωμένη. 

Επαναλάβετε την ανωτέρω εργασία δύο φορές ακόμη αλλεπάλληλα 
για να αποπερατωθεί ένας δυναμικός κύκλος. 

Ο δυναμικός κύκλος επαναλαμβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 7.2. 

Β. Εξάρτηση φόρτωσης 

Ο δυναμικός κύκλος αποσκοπεί στην προσομοίωση της εκσκαφής 
στην στάθμη μιας υψηλής παρειάς. Στην αρχή του κύκλου, ενώ η λεπίδα 
προσβολής της εξάρτησης είναι παράλληλη προς το έδαφος, τοποθετεί¬ 
στε την εξάρτηση σε ύψος 0,5 μέτρα πάνω από τον τόπο δοκιμών σε ση¬ 
μείο που αντιστοιχεί στο 75% της θέσης σύμπτυξής της. 

Αναπετάσετε έπειτα την εξάρτηση μέχρι το 75% της διαδρομής της, 
διατηρώντας τον αρχικό προσανατολισμό της πτυοσκαφής. Έπειτα 
αναπετάσετε ή αναδιπλώστε την εξάρτηση και σηκώστε τη μέχρι το 
75% του μέγιστου ύψους ανάψωσής της και σε σημείο που αντιστοιχεί 
στο 75% του εκπετάσματός του ισοζυγιστή. Πραγματοποιείστε περι¬ 
στροφή κατά γωνία 90° προς τα αριστερά του οδηγού και στο μέγιστο 
της περιστροφής ενεργοποιείστε τον μηχανισμό κένωσης της πτυοσκα¬ 
φής - φορτωτή. Πραγματοποιείστε περιστροφή πίσω στην αρχική θέση, 
ενώ η πτυοσκάφη - φορτωτής βρίσκεται στη θέση που καθορίστηκε 
στην αρχή της παρούσας παραγράφου. 

Επαναλάβετε την ανωτέρω εργασία δύο φορές ακόμη (αλλεπάλληλα 
για να αποπερατωθεί ένας δυναμικός κύκλος. 

Ο δυναμικός κύκλος επαναλαμβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 7.2. 

Γ. Εξάρτηση αχηβάδας 

Ο δυναμικός κύκλος αποσκοπεί στην προσομοίωση της εκσκαφής 
ορύγματος. Στην αρχή του κύκλου βεβαιωθείτε ότι η αχηβάδα είναι 
ανοιχτή και τοποθετημένη σε απόσταση 0,5 μέτρα πάνω από τον τόπο 
δοκιμών. 

Στη συνέχεια κλείστε την αχηβάδα και έπειτα σηκώστε τήν στο μέσο 
του ύψους. Πραγματοποιείστε περιστροφή κατά γωνία 90° προς τα αρι¬ 
στερά του οδηγού. Πραγματοποιείστε περιστροφή προς τα πίστω κατε¬ 
βάζοντας την αχηβάδα μέχρι την αρχική θέση της. 

Επαναλάβετ&'ίην ανωτέρω εργασία δύο ακόμη φορές αλλεπάλληλα 


για να αποπερατωθεί ένας δυναμικός κύκλος. 

Ο δυναμικός κύκλος επαναλαμβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 7.2. 

Δ. Εξάρτηση συρόμενου κάδου 

Ο δυναμικός κύκλος αποσκοπεί στην προσομοίωση της εκσκαφής 
μιας στρώσης σε χάνδακα και της ρίψης των υλικών εκσκαφής παρα¬ 
πλεύρως του χάνδακα. Στη διάρκεια του κύκλου ο βραχίονας οφείλει να 
είναι κεκλιμένος κατά 40°. Η πτυοσκάφη γέρνει κατακόρυφα κάτω από 
το άκρο του βραχίονα και σε απόσταση 0,5 μέτρα πάνω από τον τόπο 
δοκιμών, χωρίς επαφή των αλυσίδων με το έδαφος. 

Στη συνέχεια μαζέψτε τον κάδο προκειμένου να τον φέρετε όσο γίνε¬ 
ται πλησιέστερα στο μηχάνημα διατηρώντας τον σε απόσταση 0,5 μέ¬ 
τρα πάνω από τον τόπο δοκιμών. Αφού μαζευθεί ο κάδος, πραγματο¬ 
ποιείστε περιστροφή κατά γωνία 90° προς τα αριστερά του οδηγού. 
Συγχρόνως, σηκώστε τον κάδο μέχρι το 75% της μέγιστης (ανύψωσής 
του και αναπετάσετε τον στο μέγιστο της θέσης του υπό φορτίο. Πραγ¬ 
ματοποιείστε περιστροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Συγχρόνως, 
ενεργοποιείστε το μηχανισμό αδειάσματος του κάδου και μαζέψτε τον 
μέχρι την αρχική του θέση. 

Επαναλάβετε τήν ανωτέρω εργασία δύο ακόμη φορές αλλεπάλληλα 
για να αποπερατωθεί ένας δυναμικός κύκλος. 

Ο δυναμικός κύκλος επαναλαμβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 7.2. 

6.2.2.2. Προωθητής γαιών 

Το μηχάνημα οφείλει να είναι εξοπλισμένο με τη λεπίδα που προβλέ¬ 
πει ο κατασκευαστής. Προθερμάνετε τον κινητήρα και τα υδραυλικά συ¬ 
στήματα στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας για την υφισταμένη θερ¬ 
μοκρασία περιβάλλοντος. 

Η διαδρομή του μηχανήματος δείχνεται στο σχήμα 5. Ο άξονας της 
διαδρομής είναι ο άξων X και ο διαμήκης άξονας του μηχανήματος συ¬ 
μπίπτει με αυτόν. Το μήκος της διαδρομής μέτρησης ισούται προς 1,4 
φορές την ακτίνα του ημισφαιρίου. Το μέσο της εν λόγω διαδρομής πρέ¬ 
πει να συμπίπτει με το κέντρο 0 του ημισφαιρίου. 

Η πορεία πρόσω του μηχανήματος πρέπει να ακολουθεί την κατεύ¬ 
θυνση από Α προς Β και η πορεία όπισθεν την κατεύθυνση από Β προς Α. 

Κάνετε να λειτουργήσει το μηχάνημα με τη λεπίδα χαμηλωμένη στη 
θέση μεταφοράς, σε ύψος 0,3=0,05 μέτρα πάνω από τη διαδρομή με¬ 
τατόπισης. Σε όλες τις περιπτώσεις του σχήματος, κάνετε να λειτουργή¬ 
σει ο κινητήρας του μηχανήματος στις μέγιστες στροφές ρύθμισης (εν 
κενώ) με σταθερή ταχύτητα πορείας πρόσω και όπισθεν. Η ταχύτητα 
πορείας πρόσω οφείλει να προσεγγίζει παραμένοντας όμως κατώτερη, 
τα 4 χιλιόμετρα ανά ώρα για τα ερπυστριοφόρα μηχανήματα, για δε τα 
τροχοφόρα μηχανήματα με ελαστικά επίσωτρα τα 8 χιλιόμετρα ανά 
ώρα. Για την πορεία όπισθεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη 
σχέση του κιβωτίου ταχυτήτων χωρίς να ληφθεί υπόψη η ταχύτητα. Για 
την πλειονότητα των μηχανημάτων, τούτο επιτυγχάνεται στην πρώτη 
ταχύτητα πρώσω και στην πρώτη ταχύτητα όπισθεν. Η ταχύτητα των 
μηχανημάτων με υδροστατικά χειριστήρια μπορεί να περιλαμβάνεται 
μεταξύ 3,5 και 4 χιλιομέτρων ανά ώρα (τροχοφόρα μηχανήματα με 
ελαστικά επίσωτρα) επειδή είναι δύσκολη η ρύθμιση των χειριστηρίων 
ταχύτητας πορείας σε επακριβείς τιμές. 

Οι τρόποι αυτοί λειτουργίας πραγματοποιούνται χωρίς στάση στο 
πλάτος του ημισφαιρίου, προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς μετακίνηση 
της λεπίδας. Αν η κατώτερη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων 
οδηγεί σε ταχύτητα ανώτερη από την προδιαγραφόμενη, εκτελέστε τη 
δοκιμή με τη σχέση αυτή και με τον κινητήρα να λειτουργεί στις μέγι¬ 
στες στροφές ρύθμισης (εν κενώ). Για τα μηχανήματα με υδροστατικά 
χειριστήρια θέσατε τον κινητήρα στις στις μέγιστες στροφές ρύθμισης (εν 
κενώ) και ρυθμίστε το χειριστήριο ταχύτητας πορείας, έτσι ώστε να πε- 
τύχετε τις ανωτέρω προδιαγραφόμενες ταχύτητες. 

Μετρήστε τη στάθμη πίεσης του ήχου μόνον όταν το κέντρο του μη¬ 
χανήματος βρίσκεται στη διαδρομή εργασίας μεταξύ των σημειών Α και 
Β του σχήματος 5. 

Ο οδηγός θα μπορεί να εκτελεϊ διορθώσεις πορείας κατά την κίνηση 
του μηχανήματος στο στίβο δοκιμών προκειμένου να διατηρεί το μηχά¬ 
νημα στην κεντρική γραμμή του στίβου. 

Ένας δυναμικός κύκλος περιλαμβάνει μια διέλευση με πορεία πρόσω 
και μια διέλευση με πορεία όπισθεν. 

Ο δυναμικός κύκλος επαναλαμβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 7.2. 

.... 6.2.2.3. Φορτωτής 
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Το μηχάνημα οφείλει να είναι εξοπλισμένο με την πτυοσκάφη που 
προβλέπει ο κατασκευαστής. 

Προθερμάνετε τον κινητήρα και τα υδραυλικά συστήματα στις κανο¬ 
νικές συνθήκες λειτουργίας, για την υφισταμένη,θερμοκρασία περιβάλ¬ 
λοντος. 

Όλες οι μετακινήσεις οφείλουν να πραγματοποιούνται στη μέγιστη 
ταχύτητα, χωρίς όμως να ενεργοποιούνται οι βαλβίδες ασφάλειας και 
χωρίς πρόσκρουση στο τέλος της διαδρομής. 

Α. Δοκιμή εν μετακινήσει , 

Η διαδρομή του μηχανήματος πρέπει να είναι σύμφωνη με το σχήμα 
5. Ο άξονας της διαδρομής είναι ο άξων X και ο διαμήκης άξονας του 
μηχανήματος συμπίπτει μ’ αυτόν. Το μήκος της διαδρομής μέτρησης 
ισούται προς 1,4 φορές την ακτίνα του ημισφαιρίου. Το μέσο της διαδρο¬ 
μής αυτής οφείλει να συμπίπτει με το κέντρο 0 του ημισφαιρίου. Η πο¬ 
ρεία πρόσω του μηχανήματος οφείλει να ακολουθεί τήν κατεύθυνση από 
Α προς Β και η πορεία όπισθεν την κατεύθυνση άπό Β προς Α. 

Κάνετε να λειτουργήσει το μηχάνημα με την πτυοσκάφη κενή και χα¬ 
μηλωμένη σε θέση μεταφοράς, σε ύψος 0,30=0,05 μέτρα πάνω από τη 
διαδρομή. Σε όλες τις περιπτώσεις του σχήματος, κάνετε να λειτουργή¬ 
σει ο κινητήρας του μηχανήματος στις μέγιστες στροφές ρύθμισης (εν 
κενώ) σε σταθερή ταχύτητα πορείας πρόσω και όπισθεν. Η ταχύτητα 
πορείας πρόσω πρέπει να προσεγγίζει, παραμένοντας όμως κατώτερη, 
τα 4 χιλιόμετρα ανά ώρα για τα ερπυστριοφόρα μηχανήματα και τα 8 
χιλιόμετρα ανά ώρα για τα τροχοφόρα μηχανήματα. Στην πορεία όπι¬ 
σθεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη σχέση του κιβωτίου χω¬ 
ρίς να ληφθεί υπόψη η ταχύτητα. 

Για την πλειονότητα των μηχανημάτων, τούτο επιτυγχάνεται στην 
πρώτη ταχύτητα πρόσω και στην πρώτη ταχύτητα όπισθεν. Η ταχύ¬ 
τητα των μηχανημάτων με υδροστατικά χειριστήρια μπορεί να περι¬ 
λαμβάνεται αντίστοιχα μεταξύ 3,5 και 4 χιλιομέτρων ανά ώρα (εερπυ- 
στριοφόρα μηχανήματα) και μεταξύ 7 και 8 χιλιομέτρων ανά ώρα (τρο¬ 
χοφόρα μηχανήματα με ελαστικά επίσωτρα) επειδή είναι δύσκολη η 
ρύθμιση των χειριστηρίων ταχύτητας πορείας σε επάκριβείς τιμές. 

Οι τρόποι αυτοί λειτουργίας πραγματοποιούνται χωρίς στάση στο 
πλάτος του ημισφαιρίου, προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς μετακίνηση 
της λεπίδας. Αν η κατώτερη σχέση μετάδοσης, του κιβωτίου ταχυτή¬ 
των οδηγεί σε ταχύτητα ανώτερη από την προδιαγραφόμενη, εκτελέστε 
τη δοκιμή με τη σχέση αυτή και με τον κινητήρα να λειτουργεί στις μέγι¬ 
στες στροφές ρύθμισης (εν κενώ). Για τα μηχανήματα με υδροστατικά 
χειριστήρια, θέσατε τον κινητήρα στις μέγιστες στροφές ρύθμισης (εν 
κενώ) και ρυθμίστε το χειριστήριο ταχύτητας πορείας έτσι ώστε να πετύ- 
χεται τις ανωτέρω προδιαγραφόμενες ταχύτητες. 

Μετρήστε τη στάθμη πίεσης του ήχου μόνον όταν το κέντρο του μη¬ 
χανήματος βρίσκεται στη διαδρομή εργασίας μεταξύ των σημειών Α και 
Β του σχήματος 5. 

Ο οδηγός θα μπορεί να εκτελεί διορθώσεις πορείας κατά την κίνηση 
του μηχανήματος στο στίβο δοκιμών προκειμένου να διατηρεί το μηχά¬ 
νημα στην κεντρική γραμμή του στίβου. 

Ένας δυναμικός κύκλος περιλαμβάνει μια διέλευση με πορεία πρόσω 
και μια διέλευση με πορεία όπισθεν. 

Ο δυναμικός κύκλος επαναλαμβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 7.2. 

Β. Σε στατική - υδραυλική συνθήκη 

Ο διαμήκης άξονας του φορτωτή οφείλει να συμπίπτει με τον άξονα 
των X με το μηχάνημα στραμμένο προς το σημείο 8. Το μέσο του μή¬ 
κους της βάσης ί, στο σχήμα 5 πρέπει να συμπίπτει με το κέντρο 0 του 
ημισφαιρίου του σχήματος 5. 

Βάλτε να στρέφεται ο κινητήρας στις μέγιστες στροφές ρύθμισής του 
(εν κενώ). Ρυθμίστε το κιβώτιο ταχυτήτων στο νεκρό σημείο. Σηκώστε 
την πτυοσκάφη από τη θέση μεταφοράς της έως το 75% της μέγιστης 
στάθμης ανύψωσής της και επαναφέρατε τη στη θέση μεταφοράς τρεις 
φορές διαδοχικά. Η αλληλουχία αυτή συμβάντων συνιστά έναν κύκλο 
της στατικής υδραυλικής συνθήκης. 

Ο κύκλος επαναλμβάνεται τουλάχιστονν τρεις φορές για να ικανοποι¬ 
ηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 7.2. 

6.2.2.4. Εκσκαφέας - φορτωτής πρέπει να είναι εξοπλισμένος με την 
εξάρτηση πτύο ανάσπασης και με την πτυοσκάφη που προβλέπει ο κα¬ 
τασκευαστής. Προθερμάνετε τον κινητήρα και τα υδραυλικά συστήματα 
στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας για την υφισταμένη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 

Κατά τη λειτουργία ως εκσκαφέα, ρυθμίστε το χειριστήριο του επιτα¬ 


χυντή στη μέγιστη (εν κενώ) ή στη θέση που ορίζει ο κατασκευαστής. 
Όλες οι κινήσεις της πτυοσκάφης πρέπει να πραγματοποιούνται στη μέ¬ 
γιστη ταχύτητα, χωρίς όμως να ενεργοποιούνται οι βαλβίδες ασφάλειας 
και χωρίς πρόσκρουση στο τέρμα της διαδρομής. 

Α. Λειτουργία ως εκσκαφέα 

Ο διαμήκης άξονας του μηχανήματος πρέπει να συμπίπτει με τον 
άξονα των X, με το μηχάνημα στραμμένο προς το σημείο Α δηλαδή η 
πλευρά του πτύου του εκσκαφέα - φορτωτή στο σχήμα 4 πρέπει να βρί¬ 
σκεται απέναντι από το σημείο Β. Το μέσο του μήκους βάσης ί στο 
σχήμα 4 πρέπει να συμπίπτει' μίε το κέντρο 0 του ημισφαιρίου του σχή¬ 
ματος 5. 

Εκτελέστε τις εργασίες κατά τη λειτουργία του μηχανήματος ως εκ¬ 
σκαφέα σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο σημείο 6.2.2.1. 
παράγραφος Α, αντικαθιστώντας την απαιτούμενη στις εν λόγω παρα¬ 
γράφους γωνία περιστροφής των 90° με 45°. 

■ Β. Λειτουργία ως φορτωτή 

Εκτελέστε την ανωτέρω" εργασία σύμφωνα με'τη μέθοδο που ορίζεται 
στο σημείο 6.2.2.3., με την πτυοσκάφη του εκσκαφέα στη θέση μεταφο¬ 
ράς. 

6.3. Τόπος μετρήσεων · 

6.3.1. Γενικά 

Επιτρέπονται τρεις τύποι επιφάνειας για τον τόπο δοκιμών, περιγρα- 
φόμενοι στα σημεία 6.3.2., 6.3.3. και 6.3.4: 

α) σκληρό ανακλαστικό επίπεδο (από σκυρόδεμα ή μη πορώδη 
άσφαλτο). 

β) συνδυασμός σκληρού ανακλαστικού επιπέδου καΐ' άμμου 

γ) επιφάνεια από άμμο ή αμμώδες χώμα 
. Το σκληρό ανακλαστικό επίπεδο πρέπει να χρησικοποιείται για τις 
δοκιμές των εξής μηχανημάτων: 

- μηχανήματα με ελαστικά επίσωτρα: όλες οι συνθήκες λειτουργίας 

- εκσκαφείς: όλες οι συνθήκες λειτουργίας 

- ερπυστριοφόροι φορτωτές και ερπυστριοφόροι εκσκαφείς - φορτωτές: 
λειτουργία σε στατικό - υδραυλικό τύπο συνθηκών. 

Ο συνδυασμός ενός σκληρού ανακλαστικού επιπέδου και άμμου πρέ¬ 
πει να χρησιμοποιείται για τις δοκιμές των φορτωτών, τω εκσκαφέων - 
φορτωτών και των ερπυστριοφόρων προωθητών γαιών που κινούνται σε 
αμμώδη επιφάνεια,, με τα μικρόφωνα τοποθετημένα πάνω από το 
σκληρό ανακλόν επίπεδο. 

Εναλλακτικώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόπος δοκιμών πλήρως σε 
άμμο για τους φορτωτές και τους ερπυστριοφόρους προωθητές γαιών εν 
μετακινήσει και σε στατικό - υδραυλικό τύπο συνθηκών υπό τον όρο: 

1. ότι ο συντελεστής διόρθωσης Κ, λόγω περιλάλλοντος, που υπολο¬ 
γίζεται· σύμφωνα με το σημείο 8.6.2. του παραρτήματος 1 της Απόφα¬ 
σης αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986), είναι μικρότε¬ 
ρος από 3,5 ϋΒ και 

2. ότι η διόρθωση λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στάθ¬ 
μης ισχύος του ήχου αν ο συντελεστής Κ, είναι ανώτερος από 0,5 ϋΒ. 

6.3.2. Σκληρό ανακλαστικό επίπεδο 

Η ζώνη δοκιμών που περιβάλλεται από τα μικρόφωνα πρέπει να συ- 
νίσταται από σκυρόδεμα ή μη πορώδη άσφαλτο. 

6.3.3. Συνδυασμός σκληρού ανακλαστικού επιπέδου και άμμου 

Η διαδρομή του μηχανήματος ή η θέση εργασίας του μηχανήματος 
πρέπει να συνίσταται από υγρή άμμο, κοκκομετρικής σύνθεσης μικρότε- 
ρής από 2 χιλιοστά ή από αμμώδες έδαφος. -Το βάθος της άμμου πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 0,3 μέτρα. Αν το αναγκαίο βάθος για τη διείσδυση 
των ερπυστριών υπερβαίνει τα 0,3 μέτρα, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ακο¬ 
λουθία το πάχος του στρώματος ή τόυ αμμώδους εδάφους. Η επιφάνεια 
του εδάφους μεταξύ του μηχανήματος και του μικροφώνου πρέπει να εί¬ 
ναι σκληρή ανακλαστική σύμφωνα με το σημείο 6.3.2. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνεται για το περιβάλλον της μέτρησης ένα ανακλαστικό 
επίπεδο μάλλον πάσα μια απορροφητική επιφάνεια. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμένος τόπος ελάχιστων δια¬ 
στάσεων συνιστάμενος από αμμώδη στίβο εκτεινόμενο κατά μήκος ενός 
ανακλαστικού επιπέδου. Βάλτε να λειτουργήσει το μηχάνημα δύο φορές 
σε πορεία, πρόσω, σε αντίθετες όμως κατευθύνσεις, για καθεμϊα από τις 
τρεις θέσεις των μικροφώνων. Η δοκιμή κατά την οπισθοπορεία μπορεί 
να πραγματοποιηθεί κατά πανομοιότυπο τρόπο. 

6.3.4. Τόπος ολόκληρος μέ άμμο 

Η άμμος πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές που δίνονται στο ση¬ 
μείο. 
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6.4. Επιφάνεια μέτρησης, απόσταση μέτρησης, θέση των σημείων 
μέτρησης 

6.4.1. Επιφάνεια μέτρησης, απόσταση μέτρησης. 

Η επιφάνεια μέτρησης που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή έχει μορφή 
ημισφαιρίου. 

Η ακτίνα του ημισφαιρίου προσδιορίζεται από το μήκος βάσης (Ε) 
του μηχανήματος (βλέπε σχήματα 1, 2, 3 καί 4). 

Το μήκος της βάσης του μηχανήματος αντιστοιχεί: 

- για τους εκσκαφείς: στο ολικό μήκος του άνω μέρους της κατασκευής 
εξαιρουμένων των εξαρτήσεων και των κύριων κινούμενων μερών, 
όπως ο βραχίων και ο ισοζυγιστής, 

- για τα υπόλοιπα μηχανήματα: στο συνολικό μήκος του μηχανήματος 
εξαιρουμένων των εξαρτήσεων, όπως η λεπίδα του προωθητή γαιών και 
η πτυοακάφη. 

Η ακτίνα έχει μήκος: 

- 4 μέτρων, όταν το μήκος βάσης Ε του χωματουργικού μηχανήματος 
είναι ίσο ή μικρότερο από 1.5 μέτρα, 

- 10 μέτρων, όταν το μήκος βάσης Ε του χωματουργικού μηχανήμα¬ 
τος είναι μεγαλύτερο από 1,5 μέτρα αλλά ίσο ή μικρότερο από 4 μέτρα, 

- 16 μέτρων, όταν το μήκος βάσης Ε του χωματουργικού μηχανήμα¬ 
τος υπερβαίνει τα 4 μέτρα. 

6.4.2. Θέση και πλήθος των σημείων μέτρησης 

Για τις δοκιμές χρησιμοποιούνται έξι σημεία μέτρησης, δηλαδή τα 
σημεία 2, 4, 6, 8, 10 και 12 διατεταγμένα σύμφωνα με την παράγραφο 

6.4.2.2. του παραρτήματος I της Απόφασης αριθ. οικ. 56206/1613 
(ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986). 

7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

7.1.1. Μετρήσεις ξένων θορύβων 

Μόνον ο θόρυβος περιβάλλοντος λαμβάνεται υπόψη για τις διορθώ¬ 
σεις. 

7.1.5. Παρουσία εμποδίων 

Οπτικός έλεγχος σε κυκλική ζώνη ομόκεντρη με το ημισφαίριο μέ¬ 
τρησης, αλλά με τριπλάσια ακτίνα, επαρκεί για να εξασφαλιστεί η τή¬ 
ρηση των διατάξεων του σημείου 6.3. τρίτο εδάφιο του παραρτήματος 1 
της απόφασης αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986). 

7.2. Μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης Ε ρ Α. ι 

Η μέτρηση των σταθμών ηχητικής πίεσης διενεργείται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές που δίνονται στο σημείο 7.2.' πρώτο εδάφιο του πα¬ 
ραρτήματος I της απόφασης αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/ 
9.9.1986): 

Πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον τρεις μετρήσεις των σταθμών 
ηχητικής πίεσης Ε Α, Αν οι στάθμες ηχητικής πίεσης που λαμβάνονται 
από δύο από τις ανωτέρω μετρήσεις δεν διαφέρουν περισσότερο από 
18Β, δεν χρειάζονται άλλες μετρήσεις· στην αντίθετη περίπτωση, πρέ¬ 
πει να συνεχίζονται οι μετρήσεις μέχρις ότου ληφθούν δύο τιμές που να 
μη διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 18Β. Για τη στάθμη Α ηχη¬ 
τικής ισχύος υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο μεγαλύτερων τιμών 
που διαφέρουν μεταξύ τους λιγότερο από 18Β. 

8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

8.1.1. Μέση στάθμη σε ένα σημείο μέτρησης 

8.1.1.1. Προωθητές γαιών 

Επειδή είναι διαφορετικοί οι τρόποι λειτουργίας σε πορεία πρόσω και 
όπισθεν, πρέπει να μετρείται ο χρόνος και η στάθμη ηχητικής πίεσης για 
κάθε κατεύθυνση πορείας. Πρέπει να χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύ¬ 


πος υπολογισμού για την ισοδύναμη στάθμη Α ηχητικής πίεσης, Ε μΑ <|] 
σε ντεσιμπέλ, του συνδυασμένου κύκλου του προωθητή γαιών: 

^,ι = Ι» >8 [(Τ, X 10°· V,,,) + <Τ 2 X 10°-ν<,2>1 

όπου: 

Τ ] είναΐΌ χρόνος μετατόπισης με πορεία πρόσω στον προδιαγραφόμενο 
στίβο, 

Τ 2 είναι ο χρόνος μετατόπισης με πορεία όπισθεν στον προδιαγραφόμενο 
στίβο, 

Ε 1 και Ε ^ 2 είναι οι τιμές που προσδιορίζονται κατά τα χρονικά δια¬ 
στήματα Τ' και Τ 2 . 

8.1.1.2. Φορτωτές 

α) Συνδυασμένο αποτέλεσμα για τους δύο τρόπους μετατόπισης 
Επειδή είναι διαφορετικοί οι τρόποι λειτουργίας σε πορεία πρόσω και 
όπισθεν, πρέπει να μετρείται ο χρόνος και η στάθμη ηχητικής πίεσης για 
κάθε κατεύθυνση πορείας. Πρέπει να χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύ¬ 
πος υπολογισμού για την ισοδύναμη συνεχή στάθμη Α ηχητικής πίεσης, 
Ε |)Αγ<]1 σε ντεσιμπέλ, του συνδυασμένου κύκλου του προωθητή γαιών: 

. V 

^ = 10 ' 8 τ-Γτ 2 [< τ ι * 1°°· ν„.) + (Τ, X ίο 0 · 1 1- ρΑθ η 2 )] 
όπου:.. 

Τ [ είναι ο χρόνος μετατόπισης με πορεία πρόσω στον προδιαγραφόμενο 
στίβο, 

Τ 2 είναι ο χρόνος μετατόπισης με πορεία όπισθεν στον προδιαγραφόμενο 
στίβο, 

Ε Απ|1 και Ε 2 είναι οι τιμές που προσδιορίζονται κατά τα χρονικά δια¬ 
στήματα Τ! και Τ 2 · 

β) Συνδυασμένο αποτέλεσμα των κύκλων σε πορεία και σε στατικο- 
υδραυλικό τύπο συνθηκών 

Χρησιμοποιείται τον ακόλουθο τύπο υπολογισμού για τη συνδυα¬ 
σμένη συνεχή ισοδύναμη στάθμη Α ηχητικής πίεσης ενός ολόκληρου κύ¬ 
κλου του φορτωτή Ε ^^ σε ντεσιμπέλ: 

" 10 18 Τ/ΓΤ- [ (Τ 1 Χ 10 °· V..,) + (Τ 1 X 10 °'\.Αο,ι11 · 

όπου: 

Ε Α 3 είναι το μέγεθος που προσδιορίζεται με το μηχάνημα εν κινήσει 
στην προδιαγραφόμενη διαδρομή, 

ΕρΑ ρ 4 είναι το μέγεθος που προσδιορίζεται σε στατικο-υδραυλικό τύπο 
συνίηκών. 

8.1.1.3. Εκσκαφείς - φορτωτές 

- Χρησιμοποιείστε τον ακόλουθο τύπο υπολογισμού για τη συνδυα¬ 
σμένη συνεχή ισοδύναμη στάθμη Α ηχητικής πίεσης ενός πλήρους κύ¬ 
κλου του εκσκαφέα - φορτωτή, σε ντεσιμπέλ: 

!-ρΑ^1 " 10 *8 <°’ 8 X 10 °' Ι 1'ρΑ<η ίΧοκβ 9'*: - °> 2 χ 1° 01ι -ρΑο, < Ρ0Ρ τω τή«) 

όπου: 

Ε ρΑο(| εκσκαφέας είναι το μέγεθος που προσδιορίζεται με το μηχάνημα να 
λειτουργεί ως εκσκαφέας, 

Ερ λΓι) φορτωτής είναι το μέγεθος που προσδιορίζεται με το μηχάνημα ως 
φορτωτής. 
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6.2.1. Όρθιος χειριστής 
Δεν λαμβάνεται υπόψη. 

7.1. Γενικοί κανόνες 

Το μικρόφωνο τοποθετείται όπως ορίζεται στο σημείο 7.3. 

9.1. Γενικοί κανόνες 

Οι συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας του μηχανήματος καθο¬ 
ρίζονται στη μέθοδο που επιλέγεται για τη μέτρηση του αερόφερτου θο¬ 
ρύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον (παράρτημα I ή II ανάλογα με 
την περίπτωση). 

9.2. Λειτουργία μηχανήματος εφοδιασμένου με ρυθμιζόμενους μη¬ 
χανισμούς. 

Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας από τους ρυθμιζόμενους μηχανι¬ 
σμούς που αναφέρονται στο σημείο 9.2.1. εκτός από αυτούς που αναφέ- 
ρονται στο σημείο 9.2.2. 

10.2.2. Χρησιμοποιώντας την Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίε- 

^ 1 ρΑ· 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ηχόμετρο, ο 
χρόνος Τ είναι 5 δευτερόλεπτα. Γίνονται πέντε μετρήσεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΤΥΠΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

I. Γενικά 

Ι.Ι. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή (του αντιπροσώπου):. 


1.2. Μάρκα (εταιρική επωνυμία): 


1.3. Εμπορική ονομασία: . 

2. Μηχάνημα 

2.1. Τύπος: . 

Σειρά: . 

Αριθμός: . 

2.2. Δελτίο διαστάσεων (Σημείωμα): 


2.3. Μήκος (1): . 

3 Τεχνικά στοιχεία 

3.1. Κύριος κινητήρας: .. 

Μάρκα: . 

Τύπος: . 

Αριθμός . 

Καθαρή εγκατεστημένη ισχύς: .ΙτΜ^') στις 

'Αλλοι κινητήρες (αν υπάρχουν) 

Μάρκα . 

Τύπος: . 

Αριθμός: .. 

Καθαρή εγκατεστημένη ισχύς: .ΙιΨ) 1 ) στις 

3.2. Υδραυλικές αντλίες 


(') Καθαρή ισχύς όπως ορίζεται και προσδιορίζεται στο παράρτημα 1 της οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1980 


στροφές/λεπτό. 


στροφές/λεπτό. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ 

ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΤΥΑ, ΑΠΟ ΠΤΥΑ ΜΕ 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΗΕΣ ΓΑΙΩΝ, ΑΠΟ ΦΟΡΤΩΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΟΔΗΓΟΥ 

Η παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται στα υδραυλικά πτύα, στα πτύα με 
καλώδια στους προωθητές γαιών, στους φορτωτές και στους φορτωτές 
εκσκαφείς, που παρακάτω αποκαλούνται «χωματουργικά μηχανή¬ 
ματα». Σ’ αυτήν καθορίζονται οι διαδικασίες δοκιμών για τον προσδιορι¬ 
σμό της ισοδύναμης συνεχούς στάθμης ηχητικής πίεσης στη θέση του 
οδηγού. 

Οι τεχνικές αυτές διαδικασίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της Απόφασης αριθ. 56206/ 
1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986). Οι διατάζεις του παραρτήματος εκεί¬ 
νου εφαρμόζονται στα χωματουργικά μηχανήματα με τις ακόλουθες 
προσθήκες: 

6. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών ένας χειριστής πρέπει να βρίσκεται 
στη θέση οδηγού. 
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3.2.1. Σύστημα προώθησης (...) 

Κατασκευαστής: .,. 

Τύπος: ....;. 

Σειρά: . 

Αριθμός: . 

Πίεση λειτουργίας: . 

3.2.2. Υδραυλικό σύστημα εργασίας: .. 

Κατασκευαστής: ... 

3.2.3. Συστήματα ψύξης του υδραυλικού συστήματος: .. 

3.3. Περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη μείωση του θορύβου (κατά το δυνατό μαζί με φωτογραφίες): 


4. Επισυνάπτεται το εμπορικό περιγραφικό σημείωμα, αν υπάρχει. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ Ή ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΟΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

Ένδειξη της αρμόδιας διοικητικής αρχής ή του αναγνωρισμένου οργανισμού .. 


Βεβαίωση για έγκριση ΕΟΚ/εξέταση τύπου ΕΟΚ (') 


Αριθμός έγκρισης ΕΟΚ/ή εξέτασης τύπου ΕΟΚ (') ... 

1. Κατηγορία, τύπος και μάρκα κατασκευής ή εμπορίας 

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή . 


3. Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της βεβαίωσης 


4. Ημερομηνία υποβολής του αντικειμένου για έγκριση ΕΟΚ/εξέταση τύπου ΕΟΚ (') 

5. Η βεβαίωση χορηγήθηκε δυνάμει της ακόλουθης προδιαγραφής . 


6. Εργαστήριο δοκιμών ... 

7. Ημερομηνία και αριθμός πρακτικού του εργαστηρίου . 

8. Ημερομηνία έγκρισης ΕΟΚ/εξέτασης τύπου ΕΟΚ (') . 

9. Επισυνάπτονται στην παρούσα βεβαίωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία φέρουν τον εξής αριθμό έγκρισης ΕΟΚ/εξέτασης τύπου ΕΟΚ 

(') . . ... . ·· ·· ·. . .... 

10. Συμπληρωματικές πληροφορίες κατά περίπτωση . 


Έγινε στις 


(ημερομηνία) 


' (υπογραφή) 


(*) Να διαγράφει η ένδειξη που δεν χρειάζεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΚ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ή 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ή ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΑ ΤΥΠΟ 


Ο υπογραφών 


(ονοματεπώνυμο) 


βεβαιώνω ότι το υλικό/εξοπλισμός/εγκατάσταση/στοιχείο/μηχάνημα(') εργοταξίου 

1. κατηγορίας ... 

2. μάρκας ..... 


3. τύπου . 

4. με αύξοντα αριθμό στη σειρά των υλικών αυτού του τύπου: . 

5. με αύξοντα αριθμό τύπου οδικού πλαισίου, εφόσον διαφέρει από τον αριθμό του υλικού: 


6. έτους κατασκευής .,.... 

έχει κατασκευαστεί σύμφωνα 

- με τον/τους τύπο/τύπους που έχουν εγκριθεί (σε περίπτωση έγκρισης ΕΟΚ ('), 

- με τον/τους τύπο/τύπους που έχουν εξετασθεί (σε περίπτωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ ('), όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα: 


Ειδικές οδηγίες 

Σε περίπτωση έγκρισης ΕΟΚ(*) 


αριθ. 

ημερ. 

κράτος-μέλος' 




























Σε περίπτωση''εξέτασης τύπου ΕΟΚ ( 


*) 



7. Ειδικές διατάξεις . 

(ημερομηνία) 


(υπογραφή) 


(τόπος) 


(ιδιότητα) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 


(') Να διαγραφούν οι ενδείξεις που δεν χρειάζονται. 














ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Π,ΝΑΚΙΛΑ— ΠΟΥ ΑΜΑΦΚΡΚ1 ΤΗ ΓΓΑΗΜΜ Η*Χ^Π^^£-(ΙΧΤΟΤ. ΚΑΙ ΤΗ 'ΠΓΑΘΜΙΙ 
ΗΧΗ-ΤΙΚΗ-Ζ' ΠΙΕΙΗΓ. ΤΤΗ ΘΕΤΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΙΤ ΟΠΟΙΚΤ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΤΚεΥΑΤΤΗΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ 
Ο έλεγχος της πιστότητας προς τον τύπο που έχει εξεταστεί εκτελείται. αν είναι εφικτό, δειγματοληπτικά. 



Σχήμα I 

ί ** μήκος Βάσης 



Σχήμα:! 

I *»· μήκος Βάσης 


, Άρθρο 11 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 2 μήνες από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα. 14 Ιανουάριου 1901 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΜΑΝΟΣ 

ΥΦΥΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

ΒΑΣ. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ Αθ. ΞΑΡΧΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






